Dr med. BRONISLAWA 


 KORABCZYŃSKA | 


Ordynator Oddziału Roentgena Państw. Szpitala św. Łazarza w Krakowie 


zasnęła w Panu w dniu 1 marca 1949 r. 


Pogrzeb odbędzie się w piątek dnia 4 marca 1949 r. o godz. 13 z kościoła na cmentarzu rakowickim. 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


odbędzie się w sobotę o godzinie 11-tej w kościele św. Łazarza. 


W Zmarłej tracimy zasłużonego Pracownika, który w ciągu 39 lat pracy do ostatniej chwili życia pełnił 
oliarnie ciężkie obowiązki lekarza roentgenologa ratując życie wielu tysiącom chorych. 


Dyrekcja, Lekarze i Pracownicy 
Państwowego Szpitala św. Łazarza w Krakowie 


akie pogrzehowy „CONCORDIA" 
JANA WOLN E GO Drukernia Związkowa w Krakowie, ul. Mikelajeke 13 
Mkts, płac Soozoneński L; 2 — Telelen 958-67 


